جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





5 ' ز المدرسة ٠-٠‏ 112 قم الصفحة من 1 إلى 1 
المديرية : الكرخ الأولى رمز المدر رقم من 1 إلى 
المدرسة : ثانوية الحارثية للبنات 
الذ : إحيائ : 
لفرع : إحيائي الدور الأول 2020/2019 














_ 1 ]102042112001 | الزهراء كريم احمدكاظم ||| 33 | 72 | 20 | 22 | 25 | 28 |[ | ميد |[ 6 | 0 | 
2 | 102042112002 || ايه مؤيد عدنان عاشور | 68 | 85 | 74 | 65 | 52 | 50 | | اجج | 394 | 65.67 _ 
_ 3 | 102042112003 |تنتيائشرزقحسين 2< | 91 | 96 | 88 | م | 868 | م | | ميد | 6 | 0 0 
4 | 102042112004 || تبارك خالد مزعل هادي __| 80_ | 86 | 85 | م | صفر | 77 | | معيد |[ 0 | 0 | 
5 | 102042112005 _| خديجه اسماعيل ابراهيم مهيدي | |[ 60_ | 96 | 70 | 57 | صفر | 85 | | معيد | 0 | 0 
_ 6 | 102042112007 _| زينب نجاح جعفر عبدالرضا | 67_ | 76 | 63 | 54 | 50 | 57 | | ناهج | 367 | 61.17 _ 
_ 7 | 102042112008 _| شمس ضياء عبد علياحمد | | صفر | 100 | 83 | 80 | م | 92 |2 | معيد | 0|0 
_8 ]|_102042112009_ | طيبه قيس خضير عبد اللء_||1_ |[ 92_ | 98 | 98 | 100 | 94 | 99 | | نجج | 581 | 96.83 _ 
_ 9 | 102042112010 _| مريم ابراهيم عبد الالهابراهيم | | 67 | 84 | 77 | صفر | 54 | 57 | | معي | 6 | 0 | 
10 | 102042112011 || مريم حيدر حسن جلوب |1 | 68 | 100 | 93 | 76 | 66 | 81 | | نجج | 484 | 80.67 _ 
11 | 102042112012 | هديل صالح احمد باهم | 50 | 50 | 21 |8616 | 26 | م | | مند | 6 | 0 | 
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